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Education Department 


നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 


നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 


നമ്പർ റ്റി .എക്സ് .12 / 3289/ 2013. 

2014 ആഗസ്റ്റ് 13. - നമ്പർ റ്റി.എക്സ് .13/ 3414 /2013. 

| 2014 ആഗസ്റ്റ് 22. 
സാങ്കേ തിക പരീക്ഷാ കൺ ടാ ളർ 1988 ഏപിൽ 

-- സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ 2005 ഏപ്രിൽ 
മാസത്തിൽ നട ത്തിയ പ്രിന്റിംഗ് ടെക്നോളജി ഡിപ്ലോമ 

- മാസ ത്തിൽ നട ത്തിയ ഡിപ്ലോമാ ഇൻ കൊമേഴ്സ്യൽ 
പരീക്ഷയിൽ ഷൊർണ്ണൂർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പ്രിൻറിംഗ് 
ടെക്നോളജി ആന്റ് ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജിൽ 

പ്രാക്ടീസ് പരീക്ഷ യിൽ 82140192 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം 
നിന്നും 13721 രജി സ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാസായ പാസായ ശ്രീമതി സിത്താര, ആർ. എസ്. എന്നവർക്ക് നൽകിയ 
ശീമതി രമ, കെ . എന്ന വർക്ക് നൽകിയ ഡിപ്ലോമാ ഡിപ്ലോമാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ട പ്പെട്ടുപോയിരി ക്കു ന്നു . 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും ഈ 

ആർക്കെങ്കിലും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ 

സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന 
കൺട്രോളർ, തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന വിലാസത്തിൽ 

വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്നു . 
അയച്ചുതരുവാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്നു . 

പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതിഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പരസ്യ തീയതി മുതൽ ഒരു 

പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പരസ്യ തീയതി മുതൽ ഒരു 
മാസത്തിനകം രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 

മാസത്തിനകം രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ വിഭാ ഗം , സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ 
കൈമനം, തിരുവനന്തപുരം. 

കൺട്രോളർ. 


സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറുടെ 
കാര്യാലയം, കൈമനം, 
തിരുവനന്തപുരം. 


( ഒപ്പ്) 
ജോയിന്റ് 
കൺട്രോളർ. 
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EDUCATION DEPARTMENT 


നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 


നമ്പർ റ്റി .എക്സ് 


.12/ 5175 /2014 . 


2014 സെപ്റ്റംബർ 12 . 


സാങ്കേ തിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ 2004 ഏപിൽ 
മാസത്തിൽ നടത്തിയ പ്രിന്റിംഗ് ടെക്നോളജി ഡിപ്ലോമ 
പരീക്ഷയിൽ ഷൊർണ്ണൂർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പ്രിൻറിംഗ് 
ടെക്നോളജി ആന്റ് ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജിൽ 
നിന്നും 81100010 രാജി സ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാസായ 
ശ്രീമാൻ ഗിരീഷ്, വി . എന്നയാൾക്ക് നൽകിയ ഡിപ്ലോമാ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു . ആർക്കെങ്കിലും ഈ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ 
കൺട്രോളർ, തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയച്ചുതരുവാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്നു . 


പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതിഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പരസ്യ തീയതി മുതൽ ഒരു 
മാസത്തിനകം രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ വിഭാഗം, 

കൈമനം, 
തിരുവനന്തപുരം. 


( ഒപ്പ്) 
സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ 

കൺട്രോളർ. 
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